وزارة الصحة / البيئة 
دائرة العيادات الطبية الشعبية 
Republic of Iraq‏ 
Ministory of‏ 
Health/Envoirnment‏ 
Directorate of Popular‏ 
Medical Clincs‏ 


.مختبر النخبة الدولي التخصصي. 
للتحليلات المرضية المتقدمة 


المجاز من قبل وزارة الصحة العراقية 


شهادة فحص صحية Health Certificate‏ 

فحص فايروس كورونا المستجد 2019 Novel Coronavirus test‏ 
منحت هذه الشهادة بناء على رغبة الشخص دون اي مسؤولية على الجهة المانحة is upon personal request , not under any‏ وميا 00 
الاسم الكامل Full Name ZHANG BO‏ 
الجنس - العمر 36 - Gender - Age Male‏ 
رقم التسلسل 44-2 -2 Registeration No‏ 
رقم الجواز / البطاقة التعريفية Passport / ID No PE2153259‏ 
وقت استلام المسحة 2022-07-11 04:15 Sample Collection Time PM‏ 
تاريخ النتيجة 2022-07-1 Date of Report‏ 


النتيجة السالبة لا تنفي عدم الاصابة بمرض كوفيد 19 او عواقبه بينما النتيجة الموجبة تعني 
الاصابة الفعالة بالمرض والاصابة بفايروس كورونا 19 المستجد. يجب ربط الحالة الطبية والتاريخ 

5 0 جه 
المرضي مع فحص المسحة او الدم 


SWAB test 2019-nCoV ١ .  )56601/-2019(ةحسم فحص‎ 
WE CERTIFY THAT A SWAB from THIS PERSON is نؤكد ان مسحة الشخص اعلاه قد تم فحصها لمرض 001/1119 بطريقة‎ 
tested for 001/1119 BY real time-PCR (real time-PCR) 
Result interpretation is وظهرت نتيجة المسحة كالتالي‎ 


غير مصاب Negative‏ 


NO 2019 Novel Coronavirus (2019-nCov) RNA was detected in the specimen ,and the 
concentration was lower than the sensitivity of the kit 


Use The Mobile Application to Scan the QR Code استخدم تطبيق الموبايل لمسح الباركود للتأكد من صحة التقرير‎ 


TRAVEL DATE CHANGES IS NOT OUR التغييرات في مواعيد السفر ليست مسؤوليتنا‎ 
RESPONSIBILITY 


غير مسافر 


رشا ماجد عبد الأمير | 
عام سروه 


es. ع‎ 
AEE EN 5 


Examination 


يجب استلام نسخة ورقية 
خدمة 24 ساعة وعلى مدار الاسبوع ويتم تسليم النتيجة بما لا يزيد عن 24 ساعة مع مراعاة الحالات الطارئة 


